Einundzwanzigster Abscbnitt. Stromung der Elektricitat in Flatten.
§. 168. Conforme Abbildung von Flacben.
Aehnlicb wie wir im §. 165 als eine Annaherung an wirk-licbe Vorgange die Stromung der Elektricitat in Linien betracbtet baben, wollen wir jetzt als einen idealen Grenzfall die Stromung in Flacben untersucben. Es ergeben sicb dabei mannigfaitige interessante Probleme, die sicb naberungsweise gut realisiren lassen und aucb einer matbematiscben Bebandlung leicbter zuganglicb sind, als die Probleme der Stromung im Raume.
Urn die Differentialgleicbungen aufzustellen, durcb. die diese Flacbenstrome bestimmt sind, miissen wir eine geometriscbe Be-tracbtung vorausscbieken:
Wir denken uns eine kmmme Obernacbe 0 in der Weise analytiscb dargestellt, dass wir die recbtwinkligen Coordinaten |, 77, £ eines Punktes dieser Flacbe als Functionen von zwei neuen Variablen p, q betracbten:
(1)                ^ = qp O, gr),    17 = ij} Qp, g;),    g = % O, g),
abnlicb wie wir in §. 37 (1) die Coordinaten eines Raumpunktes iiberbaupt als Functionen von drei Variablen dargestellt baben. Man kann etwa annebmen, dass die Ausdrucke (1) aus jenen hervorgeben, indem wir die dritte Variable r einer Constanten gleich setzen. Constante Wertbe von p bestimmen dann auf der Flacbe eine Curvenscbaar, die die g-Curveu heissen! Ebenso bestimmen constants Wertbe von q die Scbaar der p-Curven. Je eine Curve der einen und der anderen dieser beiden Scbaaren bestimmen in ibrem Durcbscbnitt einen Punkt (p, q) der Flacbe 0.~" (lTtKf\'
